KBISHNATvAJASAGAR DAM

ITT. 5, (iii)

(c)  Area at M.W.L.

(d)  Area at F.R.L.

(e)  Maximum length
(/) Maximum width

(g) Length of periphery
(2) Capacity of the reservoir
(a) Gross
(6) Live

(c)  Flood storage

(d)  Carry-over

(e) 49-9 square miles

(d)  49'9 square miles

(e)  25 miles
(/) 5 miles
(g) 82 miles

(a) 1,120,000 acre feet
(6) 1,010,000 acre feet

(c)  1,140,000 acre feet

(d)  3,710,000 acre feet

Gross Section of'tie Krishnwajasagar Dam